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Formeln fur diese Grosse, fiir Wasser, berechnet, ist Seite 145 dieses Bandes dargethan. Die Formeln stellen sich als Functionen des Druckes, in unserem Falle somit als solche von z/ K dar. Es bedarf also noch der Kenntniss dieser Grosse. Wegen der Betrachtungen, die dem genannten Forscher zu dieser Kenntniss verhelfen, muss ich auf die Originalabhandltmg verweisen, entscheidend ist dabei die Contraction, welch e bei der Losung eintritt. Ich fiihre zwei Beispiele seiner vollstandigen Berechnung an:
Losung KC1   in  Wasser
ni   .    .	200	100	50	30	15	
4K     .	130	260	507	801	1304	Atmospharen
CJK	.      0,992	0,984	0,972	0,960	0,947	Calorien
Vi   •    •	3571	1772	875,0	518,7	256,6	57
%     •      •	2	2	2	2	2	
y2  -  -	6	6	6	6	6	
y ber. .	3577	1778	881,0	524,7	261,6	
	(3565	1775	881,0	522,6	262,4	nach Thomsen,
y beob.	<[					
	I   __	1770	880,0	—	—	„     Marignac.
Losung HC1 in Wasser						
nL    .    .    .	200	100	50	25	12,5	
JK    .    .	86	180	350	652	1400	Atmospharen
C4K       •      •	0,995	0,989	0,980	0,966	0,947	Calorien
n  -  •  •	3580	1780	882	434,7	213,0	5?
W2     •     •     •	2	2	2	2	2	
ft • •  •	6	6	6	6	6	
y ber.	3586	1786	888	440,7	219,0	
	(3561	1770	873	—	—	nacb Thomsen,
y beob.    .	f					
	\	1772	874	427,5	—	„     Marignac.
Die Uebereinstimmung der beobachteten Werthe mit den berechneten ist eine ausgezeichnete, wenn auch die Differenzen zwischen Beobach-tung und Berechnung in den Beispielen und in mehreren anderen Fallen alle nach einer Richtung fallen.
Im Uebrigen ist die Abhangigkeit der specifischen Warme von der Concentration vielfach eine recht verwickelte. So nimmt diese Warme fiir eine Losung von Aetznatron in Wasser zuerst ab (bis zu 50 Proc. Natrongehalt), darauf steigt sie (bis gegen 75 Proc. Natron-gehalt), zuletzt sinkt sie wieder x). Die Interpolationsformeln, die man
*) Blum eke, Wiedem. Ann., Bd. 25, S. 418.iem., Bd. 18, S. 625 ff.selbst dem
